Cennik zestawów instalacyjnych w ofercie Orange 
Freedom 

obowiązuje od dnia 10 czerwca 2010 r, do wyczerpania zapasów zestawów objętych 
niniejszym cennikiem lub do odwołania 

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. 
Tabela 1. Opłata za zestaw instalacyjny 


orange 


Model 

opłata 

ZTE ZXDSL 852 

59,00 

Siemens Al 00 

59,00 

Netgear DGN1000 

199,00 

Siemens Gigaset 504 AG 

249,00 
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